Naam 
Nom 


Merk 
Marque 


Product-ID 
Product-ID 


Fabricatiecode 
Code fabrique 


Soort toestel 
Type de générateur 
Warmtebron van de verdamper 
Captation de chaleur 
Warmteafgiftemedium van de condensor 
Fluide caloporteur du condenseur 
Toestel is voor 26/9/2015 op de martk? 
PAC mise sur le marché antérieure au 26/09/2015 
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa 
Carburant biomasse? 


Vermogensbereik 
Puissace 
Vermogen (nominaal of thermisch) (*) 
Puissance (nominale ou thermique) (*) 
Capaciteitsprofiel gekend 
Profile de soutirage déclaré connu? 
Capaciteitsprofiel (**) 
Profile de soutirage (**) 
Energie-efficiëntie gekend? 
Efficacité énergétique connu? 
Energie-efficiëntie (**) 
Efficacité énergétique (**) 
WP uitgerust met elektrische weerstand? 
PAC équipé d'une résistance électrique? 
Energie-efficiëntie met inbegrip van de elektrische weerstand 
Efficacité énergétique déterminée en integrant la résistance? 


https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-02/Premie_2019_Warmtepompboiler_HH_POST.pdf 


Inhoud opslagvat 
Volume du ballon de stockage 
Europees productlabel (**) 
Label écologique (**) 
Elektrische compressorvermogen 
Puissance abs. compresseur 
Thermische compressorvermogen 
Puissance thermique compresseur 
Verhouding hoogte-diameter opsalgvat 
Ratio hauteur/diamètre du ballon de stockage 


http://forms7.wallonie.be/DGO4_Energie_v18.11.03/annexeF@court.pdf 


Soort WP 
Type PAC 


Thermische vermogen (°) 
Puissance thermique (°) 
COP (°) 
COP (°) 
Weerstand? 
Appoint? 
Inhoud opslagvat 
Volume du ballon de stockage 
Antilegionella? 
Dispositif ant-légionelle? 
Voedingsspanning 
Tension d'alimentation 
Buitenlucht als warmtebron en warmteafgifte (°°) 
La captation et rejet d'énergie s'effectuent sur l'air ext? (°°) 


(*) gegevens bepaald bij 15/45°C- Données à +15°C/45°C 


(°) Gegevens bepaald volgens de norm EN16147 - Suivant la norme EN16147 
(°°) Gegevens in te vullen door de instalateur volgend de situatie ter plaatse - Données à remplir par 'installateur en fonction de la situation surplace 


Naam - Nom : ……………………………………………………………………… 
Naam - Nom : ……………………………………………………………………… 


Adres - Adresse : ……………………………………………………………… 
Adres - Adresse : ……………………………………………………………… 


datum - date 
datum - date 


naam + handtekening eindgebruiker - nom et signature client final 
naam + handtekening installateur - nom et signature installateur 


Ja -Oui 


176 L 
A+ 
0.42 kW 
1.62 kW 
2.91 


1.7 kW 
2.85 
1.5 kW 
176 L 
Ja-Oui 
1x230V 
Ja/Neen - Oui/Non 


Gegevens eindgebruiker - Données client final 


que ces donées sont correctement saisis selon la situation surplace 


verklaren dat - déclarent 


Sanistage 
DSWH200 
SWAN 190 


Elektrische WP - PAC électrique 
Buitenlucht - air extérieur 
Water -Eau 
Neen-Non 
Neen-Non 


Premie aanvraag Wallonië - Données prime Wallonie 


(**) gegevens bepaald volgende de Europese Verordening (EU) n°812/2013 en/of n°813/2013; Label vindt u op onze website onder ErP-gegevens - 
Suivant la réglementation européenne n°812/2013 et/ou n°813/2013; Vous trouvez l'écolabel sur notre site, sous les données ErP 


Gegevens installateur - Données installateur 


(°°) deze gegevens correct zijn ingevuld volgens de situatie ter plaatse 


Air extérieure dynamique/eau - 
Dynamische buitenlucht/water 


1.62 kW 


Stavingscertificaat 2019 - Certificact 2019 


Warmtepompboiler - PAC ECS 


EPB aangifte - Données PEB 


Premie aanvraag netbeheerder Vlaanderen - Données prime Flandre 


Configuratie van het opslagvat 
Configuration du stockage 
Geïntegreerd opslagvat - ballon intégré 
één enkel opslagvat - ballon unique 
< 70 kW 


Ja -Oui 


Ja -Oui 
L 
Ja -Oui 
115% 


